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RADIO MARELLI 


Porlatile mod. 160. Ondc medic da 520 a 1610 kc/s. MF a 455 ko/s. Regolarc LI a 600 kc/s, e C2 a 1500 
kc/s. Potenza d'uscita 1,2 watt; consumo 50 wait. 










